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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 10 

11 Ιανουάριου 2008 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

Αριθμ. 177 

Ο Δήμαρχος Νέας Χαλκηδόνας προκηρύσσει ΕΠΑ¬ 
ΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές για την «Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» του Δήμου 
μας, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στην μέση λιανική τιμή 
πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Δ/νση 
Εμπορίου Ν. Αττικής, για την τμηματική προμήθεια υγρών 
καυσίμων κ.λ.π. και για διάστημα ενός έτους (2008). 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 49.160,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης, τις διατάξεις της υπ’ 
αριθμ. 11389/1993 υπουργικής απόφασης του ΥΠ. ΕΣ. περί 
«Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.» και θα γίνει στις 29.1.2008, ημέρα Τρίτη και 
ώρα έναρξης διαγωνισμού την 10:00 πμ με λήξη παράδο¬ 
σης προσφορών την 10:30 π.μ., στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Χαλκηδόνας, Ραιδεστού 21. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί για υποβολή προ¬ 
σφοράς α) ιδιώτες πρατηριούχοι β) Εταιρείες Ο.Ε. ή 
Ε.Π.Ε. εκπροσωπούμενες από τον διαχειριστή ή τους 
διαχειριστές τους ή άλλο πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτη¬ 
μένο και γ) Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούμενες από 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή άλλο 
πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο προσκομίζοντας 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται 
σε € 2.460,00 (5% επί του δημοπρατούμενου ποσού) 
πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Ν. Χαλκηδόνας 
και δεν επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος μικρότερη 
από 90 ημέρες. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου που βρίσκονται επί της οδού Ραιδεστού 21 στη 
Νέα Χαλκηδόνα, τηλ. 213-2026320. 

Νέα Χαλκηδόνα, 8 Ιανουάριου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 


( 2 ) 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ 
Αριθμ. 3 

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό (επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού) 
με αντικείμενο «Ενέργειες ενημέρωσης - πληροφόρησης - 
ευαισθητοποίησης και έρευνα πεδίου», στο πλαίσιο του 
έργου «Κινητό Κέντρο Πληροφόρησης - Περιβαλλοντι¬ 
κής ευαισθητοποίησης για την Διασυνοριακή Περιο¬ 
χή Οικολογικού Ενδιαφέροντος Κερκίνης - Πετριτσίου 
Βουλγαρίας», η οποία εντάχθηκε στο πρόγραμμα κοι¬ 
νοτικής πρωτοβουλίας 

ΙΝΤΕΒΒΕΟ IIIΑ/ΡΗΑΡΕ ΟΒΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά 
ή Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οι¬ 
κονομικού Χώρου και πληρούν τις προϋποθέσεις συμ¬ 
μετοχής σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προ¬ 
σώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 47.450,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού περιγράφο- 
νται αναλυτικά στο τεύχος της Διακήρυξης, η παραλαβή 
του οποίου θα γίνεται από τα γραφεία του Φορέα. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η 14.2.2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, ενώ 
η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει την Παρασκευή 
15.2.2008 και ώρα 11.00 στα γραφεία του Φορέα Διαχεί¬ 
ρισης Λίμνης Κερκίνης. 

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμ- 
βάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 40 ημερολο¬ 
γιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας του δια¬ 
γωνισμού. 

Το κόστος των δημοσιεύσεων της Περίληψης της Δι¬ 
ακήρυξης θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο. 

Κερκίνη, 7 Ιανουάριου 2008 

Η Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ 







138 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΑΚΑΝΘΟΥ 


(3) 


Αριθμ. 30 

Ο Δήμαρχος Σταγειρών - Ακάνθου Χαλκιδικής, προκη¬ 
ρύσσει την διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας επιλογής 
αναδόχου που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
των ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των κανονιστικών 
πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών 
αποφάσεων) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου «Κατασκευή αγωγού με υδροστόμια για αντιπυ¬ 
ρική προστασία του Δημοτικού δάσους, του Δ.Δ. Νέων 
Ρόδων Δήμου Σταγείρων Ακάνθου». 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη εκτέλεσης του έργου 
ανέρχεται στο ποσό των 66.000,00 ευρώ (με αναθεώ¬ 
ρηση και Φ.ΠΑ.). 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 
29.1.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών την 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπή 
διαγωνισμού. 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫ¬ 
ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ 

ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

41.232,07 

Α1, Α2 ή Τ' 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ- 

ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

12.620,10 

Α1, Α2 ή Ιΐ 

ΣΥΝΟΛΟ 

53.852,16 



Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% δηλ. 
1.077,07 Ευρώ, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και βεβαι¬ 
ώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του 
Τ.Π. και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Η παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού θα γίνεται 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα Γραφεία 
του Δήμου Σταγείρων Ακάνθου στην Ιερισσό. 

Της παρούσας καθώς και της υπ’ αριθμ. 246/2007 
μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. Χαλκιδικής μπορούν να λάβουν 
γνώση οι ενδιαφερόμενοι, ερχόμενοι στα Γ ραφεία του 
Δήμου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες εκτός της 
ημέρας της δημοπρασίας στο τηλέφωνο (2377022216) 
πληροφορίες Χατζηλίδης Κωνσταντίνος. 

Ιερισσός, 8 Ιανουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 


Αριθμ. 763 

Ο Δήμαρχος Αγρίνιου προκηρύσσει ότι εκτίθεται, 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. 243/2007 απόφαση Δημαρ¬ 
χιακής Επιτροπής σε ανοικτό τακτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 
την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή η προμήθεια 
σκυροδέματος για τα έργα αυτεπιστασίας του Δήμου 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 150.000,00 ΕΥΡΩ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του 
Δήμου Αγρίνιου, Παλαμά και Μαβίλη 6 -1 ος όροφος στις 
30.1.2008 και ώρα από 10:00 π.μ. ως 13:00 μ.μ. (λήξη πα¬ 
ραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
του Δήμου. 


Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά η Νο¬ 
μικά Πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, 
που παρέχουν όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο 
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους. 

Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντι¬ 
στοιχεί στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ήτοι 
επτά χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα 7.500,00 € ΕΥΡΩ. 

Η προσφορά ισχύει για όλο το έτος 2008 και μέχρι τον 
Φεβρουάριο του 2008. Περισσότερες πληροφορίες καθώς 
και αντίγραφα της διακήρυξης δίδονται από το Τμήμα 
Προμηθειών του Δήμου Αγρίνιου (Παλαμά και Μαβίλη 6 
- 1 σ όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αγρίνιο, 9 Ιανουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 


Αριθμ. 761 

Ο Δήμαρχος Αγρίνιου προκηρύσσει ότι στις 21.1.2008 
ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09:00 π.μ έως 1:00 μ.μ. και 
στο γραφείο 6 στον Ιο όροφο του κτιρίου που στεγάζε¬ 
ται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στην οδό Παλαμά και 
Μαβίλη, θα διεξαχθεί ανοικτός τακτικός μειοδοτικός δια¬ 
γωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση 
τιμολογίου της υπηρεσίας για την μίσθωση οχημάτων - 
μηχανημάτων για τις ανάγκες των έργων αυτεπιστασίας 
2008, ενδεικτικού προϋπολογισμού 168.067,23 ΕΥΡΩ χω¬ 
ρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 244/2007 απόφαση 
της Δημαρχιακής Επιτροπής για καθορισμό των όρων. 

Οι παραπάνω προσφορές θα προσκομισθούν ενώπιον 
της Δημαρχιακής Επιτροπής για την αξιολόγηση τους. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 
4.000,00 ΕΥΡΩ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισό¬ 
ποσου γραμματίου του Τ.Π.&Δ., ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Η προσφορά ισχύει για όλο το έτος 2008 και μέχρι 
τον Ιανουάριο του 2009. 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι 
προμηθευτές οι οποίοι πρέπει απαραίτητα να προσκο¬ 
μίσουν βεβαίωση εγγραφής τους στο Επιμελητήριο ή 
την Επαγγελματική Οργάνωση που ανήκουν (άρθρο 17, 
παρ. 2 του π.δ. 28/1980) και να συμπληρώσουν τα ειδικά 
έντυπα προσφοράς, τα οποία και μόνο θα γίνουν δεκτά 
από την Δημαρχιακή Επιτροπή, με ποινή αποκλεισμού. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρίνιου Παλαμά 
και Μαβίλη, 1ος όροφος κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 
τηλ. 26410-58468. 


Αγρίνιο, 7 Ιανουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 


Αριθμ. 216264 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων προκηρύσσει ότι στις 23.1.2008 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.15 - 11.30 π.μ. ενώπιον της 
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Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γενική 
Γραμματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρ¬ 
χιακής Επιτροπής, θα διεξαχθεί φανερή προφορική 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ πλειοδοτική δημοπρασία για την δι¬ 
ετή μίσθωση κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ. για άνθη, που 
βρίσκεται στην συμβολή των οδών Πατησίων αρ. 30 και 
Χαλκοκονδύλη, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 
μηνιαίου μισθώματος το ποσόν των 300,00 €. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν που είναι 
ίσο με το 20% ενός έτους μισθωμάτων της τιμής εκ¬ 
κίνησης και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής ανα¬ 
γνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας. 

Η μίσθωση θα είναι για δύο (2) χρόνια και θα αρχίζει 
με την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, 
αρκεί να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων δι¬ 
ακήρυξης αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την 
Δ/νση Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα Ελέγχου και Βεβ. 
Τελών Κοιν. Χώρων Περιπτέρων - Μικροπωλητών του 
Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210- 52.77.325 - 326 
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη 
κατά 0,45 €. 

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2007 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

-♦- 

(7) 

ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 

Αριθμ. 10/08/ΔΑ/ΤΠ/λτ 

1. ΑΝΑΟΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 
Μιχαλακοπούλου 103, ΑΘΗΝΑ, 11527 ΤΗΛ: 210- 7499100, 
ΡΑΧ: 210-7700502. 

2. Η ΜΟΔ Α.Ε. προτίθεται να συνάψει Σύμβαση προμή¬ 
θειας ειδών πληροφορικής για το έργο Εκσυγχρονισμός 
ΗαΓά\Λ/3Γθ & δοίίνναΓθ της ΚΔΑ, Τομεακών Ε.Π., Περιφε¬ 
ρειακών Ε.Π και Εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, προσαρμογή 
στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», με Ανοικτή Διαδικασία σύμφωνα με 
το π.δ. 60/2007, καθώς και επικουρικά σύμφωνα με το 
π.δ. 394/1996, όπου αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με 
το π.δ. 60/2007. 

Ο χρόνος υλοποίησης της Σύμβασης είναι μέχρι 
31.12.2008. 

3. Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και εγκα¬ 
τάσταση εξοπλισμού πληροφορικής (1400 Η/Υ γραφεί¬ 
ου, 70 διακομιστές, 46 δρομολογητές, 52 ίίΓοννεΙΙε, εξο¬ 
πλισμός αποθήκευσης δεδομένων και περιφερειακός 
εξοπλισμός), πακέτων λογισμικού (1600 άδειες χρήσης 
3ηΙίνίιχΐ3, λογισμικό διαχείρισης δικτύου, 450 άδειες 
χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου, επικου¬ 
ρικά λογισμικά), καθώς και υπηρεσιών εγκατάστασης, 
παραμετροποίησης, υποστήριξης του ως άνω εξοπλι¬ 
σμού και λογισμικού. 

4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, 
Κοζάνη, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Κομοτηνή, Τρίπολη, Λαμία, 


Λάρισα, Ερμούπολη, Μυτιλήνη, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κε- 
φαλονιά, Ζάκυνθος, Χίος, Σάμος, Ρόδος. 

5. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματικές παραδόσεις βά¬ 
σει του χρονοδιαγράμματος παραδόσεων για το χρο¬ 
νικό διάστημα υλοποίησης της σύμβασης. 

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: από τις 28.12.2006 
κατά τη διάρκεια των εργασίμων ημερών και ώρες 10:00 - 
15:00 από τα γραφεία της ΜΟΔ. Επίσης, μπορούν να 
ληφθούν από τον δικτυακό τόπο νννννν.πιου.ςίΓ. 

7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: από τον Τομέα 
Εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας 
της ΜΟΔ εγγράφως το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες, 
πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την λήξη 
υποβολής των προσφορών. Τα αιτήματα θα αποστέλλο- 
νται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ίΙ@πηου.9Γ περιλαμβά¬ 
νοντας τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 

8. ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η λήξη υποβολής 
ορίζεται με την αποσφράγιση των προσφορών που θα 
γίνει την Πέμπτη 7.2.2008 και ώρα 11:00 στα γραφεία 
της ΜΟΔ. 

9. Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή Νομικά 
Πρόσωπα που εξασκούν επάγγελμα σχετικό με το δη- 
μοπρατούμενο αντικείμενο τουλάχιστον τα τελευταία 
3 (τρία) χρόνια, εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο 
ή επαγγελματική ένωση, όπως περιγράφεται στο ανα¬ 
λυτικό τεύχος διαγωνισμού. 

10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 5% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α.). 

11. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180 ημέρες από την 
επομένη της αποσφράγισης των προσφορών. 

12. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η πιο συμφέ- 
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Εναλλακτικές 
προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

13. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Επτά Εκατομμύρια Τριακόσιες 
Είκοσι Επτά Χιλιάδες Τετρακόσια Ευρώ (7.327.400,00 €), 
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

14. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του ανοι¬ 
κτού διαγωνισμού στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 27.12.2007. 

15. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συγ- 
χρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία 
της Πληροφορίας. 

Αθήνα, 7 Ιανουάριου 2008 

Ο Γ ενικός Διευθυντής 
ΔΕΞΙΠΠΟΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
Αριθμ. 37013 

Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας προκηρύσσει ανοικτή 
Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις πού διέπουν την 
εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με σύστημα προσφο¬ 
ράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του π.δ. 609/1985, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης τού έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ 
ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΞΑΝΘΗΣ». 

Ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται 
σε 165.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ποσού για 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 




140 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Εξ αυτών ποσόν 135.724,66 € αφορά τη συνολική δα¬ 
πάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και Ο.Ε. 
και των απροβλέπτων δαπανών), ποσόν 2.930,81 € την 
αναθεώρηση και ποσόν 26.344,54 € τον Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τους πόρους του Ορ¬ 
γανισμού με πίστωση κατανεμημένη σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου και υπόκειται 
στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 
παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α/24.8-.1993). 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 29.1.2008, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), 
στο Περιφερειακό Γραφείο Εργατικής Εστίας Ξάνθης, 
οδός Μ. Ρεύματος 18. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν, 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ- 
ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΡΑΧ, 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στις τάξεις Α2,1 ης ανεξαρτήτως έδρας καθώς 
και 2 ης τάξης εντός Νομού και σε 2° Νομό για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή τρίτες χώρες που έχουν συ¬ 
νάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξεις και κατηγορίες 
αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή τρίτες χώρες που έχουν συ¬ 
νάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στο ΜΕΕΠ στην τάξη Α1 σε αναβάθμιση για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

3. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25% (για Ε.Ε. της ίδιας κατηγορίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δι¬ 
αγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. Για 
τη συμμετοχή στη Δημοπρασία χρειάζεται εγγυητική 


επιστολή 2.715,00 €, η οποία θα απευθύνεται προς τον 
Οργανισμό Εργατικής Εστίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά 
και να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς και τα 
υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης από: 

1. το Περιφερειακό Γραφείο Εργατικής Εστίας Ξάν¬ 
θης, οδός Μ. Ρεύματος 18, Τ.Κ: 67100, Ξάνθη, τηλ.: 25410 
22501 και 

2. από το Περιφερειακό Γ ραφείο Ε.Ε. (Τεχνικό Τμήμα) 
του Οργανισμού στη Θεσσαλονίκη, οδός Μητροπόλεως 
110, 6ος όροφος, (Πληροφορίες Κ. Κανδυλιάρης, Πολιτι¬ 
κός Μηχανικός, τηλ. 2310-286081-2, ΐαχ: 2310 281806), 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αντί παράβο¬ 
λου ποσού 50,00 € για συμμετοχή στον υπόψη διαγω¬ 
νισμό, που θα καταβάλλεται στην Τράπεζα Ελλάδος 
υπέρ του Ο.Ε.Ε., στον αριθμό λογαριασμού 26.658-5. Τα 
τεύχη δημοπράτησης θα παραλαμβάνονται μέχρι και 
την 24.1.2008. 

Αθήνα, 8 Ιανουάριου 2008 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΠΗΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Αριθμ. ΤΎ. 148 

1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ. Αυτ/σης Ηρακλεί¬ 
ου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου: 

«Κατασκευή κεραμοσκεπής στο Δημοτικό σχολείο 
Πετροκεφαλίου», 

προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. 

Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προ¬ 
ϋπολογισμό 123.494,06 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Υπηρεσίας, οδός 
Μάρκου Μουσούρου 15, μέχρι τις 25.1.2008. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 305758, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2810 342295, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Γ. Ανδριανάκης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29.1.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα προσφορών 
είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 4 παρ. 4α του ν. 1418/1984 ως και του 
άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 ως ισχύουν σήμερα. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξης Α2 στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Γ ια την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.469,90 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον διακόσιες δέκα (210) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 
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6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Νο¬ 
μαρχιακού Προγράμματος Σχολικής Στέγης για το έτος 
2007 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 160/18° πρακτ./ 22.10.2007 
απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α,Η, 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Τεχνικών Έργων - Πολεοδο¬ 
μίας της ΝΑ. Ηρακλείου. 

Ηράκλειο, 9 Ιανουάριου 2008 

Ο Αντινομάρχης 
I. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 

Αριθμ. 116 

Ο Δήμαρχος Γουμένισσας του Νομού Κιλκίς προκη¬ 
ρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτή Δημοπρασία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση 
Δημοσίων έργων, με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό σε ακέραιες μονάδες 
στις τιμές του τιμολογίου, σε συμπληρωμένο τιμολό¬ 
γιο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 
609/1985, (περίπτ. α της παρ. 4 του ν. 1418/1984), για την 
ανάδειξη του αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Εγκα¬ 
τάσταση δικτύου φωτισμού σε Τ.Δ. του Δήμου Γουμέ- 
νισσας», συνολικού προϋπολογισμού κατά την μελέτη 
59.999,86 ευρώ (που περιλαμβάνει δαπάνη εργασιών 
37.155,53 €, Γ.Ε. και Ο.Ε. 7.691,19 €, απρόβλεπτα 5.573,33 
€, Φ.ΠΑ 9.579,81 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 184/2007 
μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Κιλκίς. 

Για την πληρωμή των εργασιών του έργου έχει εγ¬ 
γράφει πίστωση 59.999,86 ευρώ στον προϋπολογισμό 
του Δήμου που προέρχεται από ΣΑΤΑ του Δήμου Γου¬ 
μένισσας. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 29.1.2008 ημέρα Τρίτη, 
με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10η π.μ., 
στα γραφεία του Δήμου Γουμένισσας - Ν. Κιλκίς. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στην ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη, Α2 τάξη και 1η τάξη, 
εντός και εκτός Νομού Κιλκίς για έργα κατηγορίας ηλε- 
κτρομηχανολογικά και επιχειρήσεις των αντίστοιχων 
κατηγοριών γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 


συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατη¬ 
γορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

- Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στην δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

- Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ν. 3263/2004 καθώς 
και με τις παρακάτω διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και 
αποφάσεων όπως αυτά τροποποιήθηκαν, συμπληρώθη¬ 
καν και ισχύουν σήμερα: οι διατάξεις του π.δ. 609/1985, 
π.δ. 171/1987, του ν. 1418/1984, του ν. 2229/1994, του 
ν. 2372/1996, του ν. 2940/2001, του ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 
Α/2003) και των π.δ. 402/1997 και 210/1997, της υπ’ αριθμ. 
Δ17α/08/ΦΝ 402/10.2.1998 απόφασης, «Διαδικασία για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής δημοσίων έργων» και 
της υπ’ αριθμ. Δ17α/01/127/ΦΝ443/25.8.2006 απόφασης, 
καθώς και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και διατά¬ 
ξεις που αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη και 
στα τεύχη δημοπράτησης. 

Γ ια την συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί 
από κάθε συναγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή 1.008,40 
ευρώ, ήτοι 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έρ¬ 
γου χωρίς το Φ.Π.Α. και την αναθεώρηση, η οποία θα 
απευθύνεται προς το Δήμο Γ ουμένισσας Νομού Κιλκίς. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά 
και να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς και τα 
υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης, με κόστος 10 ευρώ στα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γ ουμένισ¬ 
σας (τηλ. 23430 20612), όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, μέχρι την Πέμπτη 24.1.2008. 

Γουμένισσα, 8 Ιανουάριου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΠΗΣ 

Αριθμ. 117 

Ο Δήμαρχος Λάμπης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: 

Προσκτ. Ακινήτων κατασκ. διδακτ. Α/θμιας και Β/θμιας 
εκπ/σης Νομ. Αυτοδ. σε όλη τη χώρα - Επεμβάσεις σε σχο¬ 
λεία Δήμου Λάμπης, με προϋπολογισμό 220.000,00 €. 

Το έργο αποτελείται από: 

1. Κατηγορία εργασιών οικοδομικών με προϋπολογι¬ 
σμό 184.668,70 €. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας της 
ΤΥΔΚ Ρεθύμνου, στην οδό Χορτάτζη 20, στο Ρέθυμνο, 
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Τ.Κ. 74100, μέχρι τις 24.1.2008 πριν τη δημοπρασία. Η δι¬ 
ακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στην Τ.Υ.ΔΚ. Νομού Ρεθύμνης (τηλ.: 
28310-22454) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ίαχ 
επικοινωνίας 2831053943, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Μιχάλης Κιμιωνής, 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, 
στο Σπήλι του Ν. Ρεθύμνης, την 29.1.2008 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ, (λήξη επίδοσης προσφορών) από την 
αρμόδια επιτροπή. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 31.1.2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύ¬ 
στημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Μεμονωμένες ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ,Ε., όπως 
παρακάτω ορίζεται: 

Οικοδομικά (ενδεικτικού προϋπολογισμού 184.668,70 €) 
Α2 τάξης και 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.700 € που θα 
απευθύνεται προς τον Δήμο Λάμπης και ισχύος του¬ 
λάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
180 ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον ΟΣΚ Α.Ε.. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λάμπης. 

Σπήλι, 28 Δεκεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Αριθμ. 730 

Ο Δήμαρχος Κοζάνης προκηρύσσει διαγωνισμό ανοι¬ 
κτής διαδικασίας με το σύστημα προσφοράς με ενι¬ 
αίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
π.δ. 609/1985 για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως 
του έργου: «Συντήρηση Δημοτικού Κήπου Κοζάνης και 
Αυλής Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης» προϋπολογισμού 


δαπάνης 200.000,00 € (προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 
έργων συντήρησης πρασίνου 121.904,90 €, εργολαβικού 
οφέλους 21.942,88 €, απροβλέπτων εργασιών 21.577,17 €, 
αναθεώρησης 2.642,28 € και Φ.Π.Α. 31.932,77 €) και με 
αριθμό μελέτης 53/2007. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η 
χαμηλότερη τιμή όπως ειδικότερα ορίζεται στο ν. 
3263/2004. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 29.1.2008 ημέρα Τρίτη 
στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Κοζάνης (Πλατεία 28ης Οκτωβρίου) παρουσία 
της Αρμόδιας Επιτροπής. Η ώρα λήξης επίδοσης πον 
προσφορών είναι η 10:00 π.μ. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓ ΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ,Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 και 1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας και 
στη 2η τάξη εντός νομού και σε ένα δεύτερο επιλογής 
τους για έργα κατηγορίας Πρασίνου και Εργολήπτες 
Δημοσίων Δασοτεχνικών Έρνων (Ε.Δ.Δ.Ε.) του Υπουρ¬ 
γείου Γεωρνίας Δ' Τάξης πτυχίου. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός μόνο κοινοπρακτικού 
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων 
Έργων. 

Στον διαγωνισμό δε δικαιούνται να συμμετάσχουν Αρ¬ 
χιτέκτονες σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 494/1993 γνωμο¬ 
δότηση, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε 
αποδεκτή με την υπ’ αριθμ. Δ17α/3/62/ΦΝ 312/21.9.1993 
εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με την οποία αποκλε 
ονται οι αρχιτέκτονες από τους διαγωνισμούς έργων 
πρασίνου που δημοπρατούνται αυτοτελώς. 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και 
όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπη¬ 
ρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα, ή 
θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (ΣΑΤΑ) 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 686/2007 απόφαση του Δημο¬ 
τικού Συμβουλίου Κοζάνης και την εγκεκριμένη πίστωση 
με Κ.Α. 35.7332.0004 και υπόκειται στις κρατήσεις: που 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


143 


προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανόμενης 
και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του 
ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 37 Α/24.8.1993). 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζε¬ 
ται σε 3.309,00 € (2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του δημοπρατούμενου έργου χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α), χρόνου ισχύος όχι μικρότερου των έξι (6) μηνών 
και τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών και παρέχεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 και 3 του άρθρου 
23 του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση 
του με το άρθρο 4 παρ. 12 του ν. 3481/ 2006. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο του 
έργου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν τα 
σχετικά με την δημοπρασία, να ενημερωθούν επί των 
συμβατικών τευχών και να ζητήσουν οποιαδήποτε πλη¬ 
ροφορία όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30 π.μ. - 
3.00 μ.μ.) από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Κοζάνης τηλέφωνο (24610-50600). Τα τεύχη 
δημοπράτησης και το έντυπο προσφοράς ποσοστού 
έκπτωσης θα χορηγούνται, μετά από γραπτή αίτηση 
του ενδιαφερομένου, από την υπηρεσία έως και την 
24.1.2008 ημέρα Πέμπτη, με την καταβολή αντιτίμου 
ποσού 30,00 €. 

Κοζάνη, 8 Ιανουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Αριθμ. Εντολής 03 

Ανακοινώνουμε ότι στον διαγωνισμό της Δ/ξης 138/07 
προμήθειας διαφόρων μεταλλικών επίπλων επενδεδυ- 
μένων που προορίζονται για το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϋπολογισθείσης δαπάνης 
515.500 ευρώ, ο οποίος έχει ορισθεί ότι θα διενεργηθεί 
στις 14.1.2008, γίνεται η εξής διόρθωση: 

Στο παράρτημα Ε' (Τεχνικών Προδιαγραφών) στις βι¬ 
βλιοθήκες και αρχειοθήκες το σώμα, οι πόρτες και η 
πλάτη θα είναι 18 χιλ., τα ράφια 25 χιλ. και όπου ζητείται 
30 χιλ. θα είναι 25 χιλ. Τηλ. 3838816. 

Αποστολή στην Ε.Ε. της Ανακ/σης της Δ/ξης 138/07 την 
8.1.2008. Δημοσίευση στον ελληνικό τύπο την 9.1.2008 
και στο Φ.Ε.Κ. 11.1.2008. 

Οι Δ/ξεις και οι Ανακ/σεις διατίθενται από το αρμόδιο 
γραφείο στην είσοδο του Υπουργείου από ώρα 10 π.μ. 
έως 13 μ.μ. 

Αθήνα, 8 Ιανουάριου 2008 

Η Τμηματάρχης 

ΕΛ. ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ 

-♦- 

(14) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Αριθμ. Εντολής 02 

Από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου 
Ανάπτυξης ανακοινώνονται τα εξής: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. 

Ιο ΘΕΜΑ: Αναβολή διενέργειας διαγωνισμού της Δ/ξης 
74/07. 


Ανακοινώνουμε ότι ο ανοικτός διαγωνισμός με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, σε 
ΕΥΡΩ ελεύθερο που προκηρύχθηκε με την Δ/ξη 74/07, 
για την προμήθεια, δύο (2) ακτινοδιαγνωστικών μηχανη¬ 
μάτων σταθερών, για τις ανάγκες της 7ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Κρήτης (ΠΑ.Γ.Ν.Η.) δαπάνης 850.000 € που 
επρόκειτο να διενεργηθεί την Τρίτη 15.1.2008. 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11/31.12.2007 απόφαση. 

Η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού της 
Δ/ξης 74/07 θα καθορισθεί με νεώτερη απόφαση. Τηλ. 
3843362. 

2° ΘΕΜΑ: Αναβολή διενέργειας διαγωνισμού της Δ/ξης 
115/07. 

Ανακοινώνουμε ότι ο ανοιχτός διαγωνισμός με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, σε 
ΕΥΡΩ ελεύθερο που προκηρύχθηκε με την Δ/ξη 115/07, 
για την προμήθεια, 

1) δύο (2) μαγνητικών τομογράφων κλειστού τύπου, 
δαπάνης 5.070.000 €. 

2) ενός (1) μαγνητικού τομογράφου ανοικτού τύπου 
δαπάνης 2.035.000 € για κάλυψη αναγκών της 3 ης Υγει¬ 
ονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, που είχε προσδι- 
ορισθεί να διενεργηθεί την 8.1.2008 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.30. π.μ. 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7173/31.12.2007 απόφαση. 

Η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού της 
Δ/ξης 115/07 θα καθορισθεί με νεώτερη απόφαση. Τηλ. 
3840587. 

3° ΘΕΜΑ: Αναβολή διενέργειας διαγωνισμού της Δ/ξης 
119/07. 

Ανακοινώνουμε ότι ο ανοιχτός διαγωνισμός με κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, σε ΕΥΡΩ 
ελεύθερο που προκηρύχθηκε με την Δ/ξη 119/07, για την 
προμήθεια, τριάντα τεσσάρων (34) ακτινοδιαγνωστικών 
μηχανημάτων σταθερών, για τις ανάγκες του Ι.Κ.Α. δα¬ 
πάνης 3.990.000 € που επρόκειτο να διενεργηθεί την 
Πέμπτη 10.1.2008. 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7091/31.12.2007 απόφαση. 

Η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού της 
Δ/ξης 119/07 θα καθορισθεί με νεώτερη απόφαση. Τηλ. 
3843362. 

4° ΘΕΜΑ: Διόρθωση στην δ/ξη 159/2007. 

Ανακοινώνουμε ότι, στην δ/ξη του ανοικτού διαγωνι¬ 
σμού σε ΕΥΡΩ ελεύθερο με κριτήριο κατακύρωσης την 
συμφερότερη προσφορά, υπ’ αριθμ. 159/2007, για την 
προμήθεια και εγκατάσταση νέου γενικού πίνακα χαμη¬ 
λής τάσης και προσθήκη, ενός νέου ηλεκτροπαραγωγού 
ζεύγους, συνολικής αξίας 290.000 € για τις ανάγκες του 
ΝΟΣ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»,ο οποίος 
πρόκειται να διενεργηθεί στις 11.2.2008, εκ παραδρομής 
αναφέρεται σαν τόπος παράδοσης, οι εγκαταστάσεις 
του Περ. Αντικαρκινικού - Ογκολογικού Νοσ. Αθηνών, 
«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», αντί του ορθού τόπου παράδοσης που 
είναι το Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ». 

Κατά τα λοιπά ισχύει η δ/ξη 159/07 όπως έχει. Τηλ. 
2103846039. 

Αποστολή στην Ε.Ε. των Ανακ/σεων των Δ/ξεων 74/07, 
115/07,119/07 και 159/07 την 3.1.2008. 

Δημοσίευση στον ελληνικό τύπο των παραπάνω Ανα¬ 
κοινώσεων την 4.1.2008 και στο Φ.Ε.Κ. 11.1.2008. 
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Οι Δ/ξεις και οι Ανακ/σεις διατίθενται από το αρμόδιο 
γραφείο στην είσοδο του Υπουργείου από ώρα 10 π.μ. 
έως 13 μ.μ. 

Αθήνα, 3 Ιανουάριου 2008 

Η Τμηματάρχης κ.α.α. 

ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Αριθμ. 19 

1. Ο Δήμαρχος Πύλης, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗ¬ 
ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ», με προϋπολογισμό 
14.140,51 ΕΥΡΩ. Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη 
κατηγορία εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 τάξης και άνω, με προ¬ 
ϋπολογισμό 11.632,07 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας, οδός 
Ηρώων 1940 αριθμ. 1, μέχρι τις 24.1.2008. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24340-29034, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 24340-23050, αρμόδια υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Στυλιανή Παρασκευά. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29.1.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
το άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΙ¬ 
ΚΟΔΟΜΙΚΑ καθώς και εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά 
Μητρώα αντίστοιχης κατηγορίας και προϋπολογισμού, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 233,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Πύλης. 

Πύλη, 3 Ιανουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
Αριθμ. 116 

Η Β' Νομ/κή Επιτροπή Νομ/κής Αυτ/σης Αργολίδας 
προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο ανοικτό μειο¬ 


δοτικό διαγωνισμό με το σύστημα της προσφοράς με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε 
συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 4 παράγραφος 
4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985), σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα 
και ρυθμίσεις Συναφών θεμάτων και του εκτελεστικού 
του π.δ. 609/1985, «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», ως 
συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και ισχύουν σή¬ 
μερα με τους νόμους: 2052/1992, 2229/1994, 2308/1995, 
2338/1995, 2372/1996, 2576/1998, 2719/1999, 2741/1999 
και 2940/2000, 3263/2004 και τα π.δ. 48/1988, 487/1991, 
286/1994, 368/1994, 402/1996, 210/1997, 285/1997, 218/1999 
και 334/2000, η εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ», Χρήσης 
2007-08, Πρ/σμού: 300.000,00 € (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων ΟΣΚ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 29.1.2007, ημέρα ΤΡΙΤΗ και 
ώρα 10η π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Αρ¬ 
γολίδας (οδός Παρ. οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές Επιχειρήσεις: 

1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε., του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ,Ε·, 
εφόσον ανήκουν στην Α2 1η τάξη Πτυχίου για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α2 1η τάξη Πτυχίου για 
έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

2. Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π με έδρα το Νομό και ένα 
δεύτερο Νομό που αναφέρεται στην βεβαίωση εγγρα¬ 
φής εφόσον ανήκουν στην Α2,1η και 2η τάξη Πτυχίου 
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α2, 1η και 2η 
τάξη Πτυχίου για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- 
ΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, και στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με τις προϋπο¬ 
θέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως 
ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων, και με 
προσκόμιση όλων των απαραιτήτων δικαιολογητικών 
όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη 
δημοπρασίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθορίζεται 
σε ποσοστό 2% τουλάχιστον του πρ/σμού της μελέτης, 
ήτοι 4.970,00 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές θα απευθύ¬ 
νονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου 
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει 
να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στην Δ.Τ.Υ.Ν.Α. 
Αργολίδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 
27520-25852). 

Ναύπλιο, 9 Ιανουάριου 2008 
Ο Νομάρχης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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(17) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» 

Αριθμ. Διακ. 22/2007 

Το Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ αναβάλλει τη διενέργεια 
του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατα- 
κύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ΝΑΡ¬ 
ΘΗΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ (διακ. 22/2007), πίστωσης 212.000,00 € 
με Φ.Π.Α. που επρόκειτο να διενεργηθεί στις 14.1.2008 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι νεωτέρας δη¬ 
μοσίευσης. 

Κηφισιά, 28 Δεκεμβρίου 2007 

Ο Διοικητής 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΛΛΗΣ 

-♦- 

08) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Αριθμ. 463 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας σύμ¬ 
φωνα με την υπ’ αριθμ. 18/7.8.2007 (θέμα 43ο) απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του, προκηρύσσει πρόχειρο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
για το έργο «γενική συντήρηση του πλυντηρίου ρού¬ 
χων τούνελ του Π.Γ.Ν.Λ.», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
€ 35.000,00 με το Φ.Π.Α. από πιστώσεις του προϋπο¬ 
λογισμού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Λάρισας. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο προμη¬ 
θειών τον Π.Γ.Ν.Λ. την 28.1.2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
από τους ενδιαφερομένους στο γραφείο προμηθειών 
του Π.Γ.Ν.Λ. ορίζεται η προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, 
δηλαδή η 25.1.2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. 
το αργότερο. 

Η διακήρυξη με τους όρους του διαγωνισμού διατί¬ 
θεται από το γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου με 
την καταβολή του ποσού των € 30,00 και την έκδοση 
γραμματίου είσπραξης από το ταμείο του Π.Γ.Ν.Λ.. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών του 
Π.Γ.Ν.Λ. ή και στο τηλέφωνο 2410681159 τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Λάρισα, 9 Ιανουάριου 2008 

Ο Διοικητής 
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡΜΑΝΗΣ 
-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Αριθμ. 563 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου λαμβάνοντας υπόψη 
του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3463/2006. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 
5 και 6 της υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπ. 
Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ). 

3. Τον τρέχοντα προϋπολογισμό. 

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», 


προυπ. δαπάνης 120.000 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., με κριτήριο 
αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λεωφ. Δημο¬ 
κρατίας 18, στις 29.1.2008, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 
π.μ. έως 10.30 π.μ. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί 
με την προσφορά Εγγυητική συμμετοχής για το ποσό 
που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπά¬ 
νης χωρίς το Φ.Π.Α. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από το αρμόδιο γραφείο, Π. Δεδούση, 
Τηλ. 210 - 5577190 (εσωτ. 179). 

Ασπρόπυργος, 9 Ιανουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Αριθμ. 562 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου προκηρύσσει δημόσιο τα¬ 
κτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 
ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) του προϋπολο¬ 
γισμού της μελέτης και μετά από αξιολόγηση για την 
εργασία: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗ¬ 
ΜΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 120.000 Ευρώ. 

Γ ια την διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού και την 
εκτέλεση της εργασίας ισχύουν οι διατάξεις: 

1. Του π.δ/τος 28/1980. 

2. Του ν. 3463/2006 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας». 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λεωφ. Δημο¬ 
κρατίας 18, στις 29.1.2008, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 9.30 
π.μ. έως 10.00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι δια¬ 
θέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετο¬ 
χής σε διαγωνισμό δημοτικών εργασιών γραμμένοι στα 
αντίστοιχα Επιμελητήρια. 

Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό 
δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το 
αρμόδιο γραφείο Δημαρχιακής Επιτροπής Τηλ. 210- 
5577.190 (εσωτ. 133). 

Ασπρόπυργος, 9 Ιανουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Αριθμ. 561 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου λαμβάνοντας υπόψη 
του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3463/2006. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 
5 και 6 της υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπ. 
Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ). 
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3. Τον τρέχοντα προϋπολογισμό. 

Προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό για 
την: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», προϋπ. δα¬ 
πάνης 100.000 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με 
κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λεωφ. Δημο¬ 
κρατίας 18, στις 22.1.2008, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 9.30 
π.μ. έως 10.00 π.μ. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί 
με την προσφορά Εγγυητική συμμετοχής για το ποσό 
που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπά¬ 
νης χωρίς το Φ.Π.Α. 

Για περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από το αρμόδιο γραφείο, Π.Δεδούση, 
Τηλ. 210-5577190 (εσωτ. 179). 

Ασπρόπυργος, 9 Ιανουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 

-♦- 

( 22 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 8183 

1. Η Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.) 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση - βελ¬ 
τίωση και εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης κυ- 
κλοφοριακών κόμβων στο Ε.Ο.Δ. αρμοδιότητας ΔΕΣΕ 
Περιφέρειας Θεσσαλίας», συνολικού προϋπολογισμού 
160.000 ευρώ. Το έργο ανήκει αποκλειστικά στην κα¬ 
τηγορία εργασιών Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπο¬ 
λογισμό 134.453,78 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας 
στη διεύθυνση Γαληνού 4, Λάρισα, μέχρι την Πέμπτη, 
21.2.2008. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2410 534021, φαξ επικοι¬ 
νωνίας 2410 532446, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Θεόδ. Τζιομάκας. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26.2.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προ¬ 
σφορών), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3263/2004 και 
το σύστημα υποβολής προσφορών είναι ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. 

Αν για κάποιο λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή διεξαχθεί μεν αλλά δεν 
κατατεθεί καμία οικονομική προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξης Α2 και άνω με τον περιορισμό των 
κατωτάτων ορίων στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογι- 
κά, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 


κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.690 ευρώ και 
ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών και τριάντα ημερολογιακών 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού 
και θα απευθύνεται στη Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης 
Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.) Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο χρόνος ισχύ¬ 
ος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία 
υποβολής τους. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από τους πόρους της 
Τ.Ε.Ο. Α.Ε.. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Θεσσα¬ 
λίας. 

Λάρισα, 4 Ιανουάριου 2008 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος κ.α.α. 

ΑΓΟΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ 
-♦- 

(23) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 
Αριθμ. 20 

1. Ο Δήμαρχος Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Δια¬ 
μόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου Δημοτικού Γυμναστηρί- 
ου» με προϋπολογισμό 25.662,23 € (Χωρίς το ΦΠΑ). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας ΤΥΔΚ 
Νομού Σάμου, Πυθαγόρα 9, Σάμος, μέχρι τις 24.1.2008. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμέ¬ 
νο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2273027521, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2273027521, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Γιώργος Τάτσης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29 Ιανουάριου 
2008, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 
10,00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 7 του 
π.δ 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και ΠΡΩΤΗ τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, καθώς και όσοι εγγεγραμ¬ 
μένοι στα νομαρχιακά μητρώα (εμπειροτέχνες) έχουν 
το δικαίωμα 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
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έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

ε) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

στ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1, Α2 και ΠΡΩΤΗ του Μ.Ε.Ε.Π. για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

ζ) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 513,24 € και ισχύ 
τουλάχιστον ενενήντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξη (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Αγιος Κήρυκος Ικαρίας, 7 Ιανουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΣΚΟΣ 

-♦- 

(24) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 
Αριθμ. 21 

1. Ο Δήμαρχος Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑ¬ 
ΚΑΙΝΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ» με 
προϋπολογισμό 35.147,56 € (Χωρίς το ΦΠΑ). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας ΤΥΔΚ 
Νομού Σάμου, Πυθαγόρα 9, Σάμος, μέχρι τις 25.1.2008. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμέ¬ 
νο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2273027521, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2273027521, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Γιώργος Τάτσης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31 Ιανουάριου 
2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής προσφο¬ 
ρών 10,00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών 


είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 7 
του π.δ 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ και ΕΜΠΕΙ- 
ΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

ε) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

στ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη ΠΡΩΤΗ του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της 
παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

ζ) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 702,95 € και ισχύ 
τουλάχιστον ενενήντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξη (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Αγιος Κήρυκος Ικαρίας, 7 Ιανουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΣΚΟΣ 
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(25) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

Αριθμ. 272 

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης προκηρύσσει δημόσιο μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Δημι¬ 
ουργία νεκροταφείων στο Τ.Δ. Πετρούσας», δημοπρα- 
τούμενου προϋπολογισμού κατά την μελέτη 200.000 
ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλου¬ 
θες κατηγορίες εργασιών: α)κατηγορία οικοδομικά με 
προϋπολογισμό 147.292,96 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα), και β) κατηγορία οδοποιία με 
προϋπολογισμό 19.560,99 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, Συγγραφή 
υποχρεώσεων κ,λπ.) από τα γραφεία της τεχνικής υπη¬ 
ρεσίας του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
έως και την Πέμπτη 7.2.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25223-50111, φαξ επικοι¬ 
νωνίας 25223-50129. Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Χρήστος Χασάπης Μηχανικός Τ.Ε. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα 
στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας την Τρίτη 12.2.2008 
και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), 
και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδας ομοει- 
δών εργασιών του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α2 ή 1η για έργα κατηγορίας 
οικοδομικά εντός και εκτός νομού, ή 2η τάξη για έργα 
κατηγορίας οικοδομικά εντός νομού και τάξη Α1 και 
άνω για έργα κατηγορίας οδοποιίας εντός και εκτός 
νομού 20 και κοινοπραξίες αυτών. Επίσης γίνονται δε¬ 
κτές εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊ¬ 
κού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., 
όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς 
και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την Α2 ή 1η 
τάξη για έργα κατηγορίας οικοδομικά και Α1 τάξη και 
άνω για έργα κατηγορίας οδοποιίας, του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. Επίσης γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.ΟΧ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επί¬ 
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία 
πενταετία, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το 
δημοπρατούμενο. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3340,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα ημέρες (180). 

Οι πιστώσεις είναι προερχόμενες από το ΘΗΣΕΑ. Προ¬ 
καταβολή δεν θα χορηγηθεί. 


Η ετήσια κατανομή πίστωσης για την πληρωμή του 
έργου είναι 50.000 ευρώ για το 2008 και 150.000 ευρώ 
για το 2009. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή Προσοτσάνης. 

Προσοτσάνη, 8 Ιανουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΤΡΑΛΗΣ 

-♦- 

(26) 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 
Αριθμ. 9ε/337/26.12.2007 - 8.1.2008 

Η Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους διακηρρύσει 
τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου υπό τον τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ I. ΣΚΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, 
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ - Α' ΦΑΣΗ: Δομική στε¬ 
ρέωση και σταθεροποίηση Κυριάκού Ναού», προϋπο¬ 
λογισμού 602.858,76 € (δαπάνη οικοδομικών εργασιών: 
444.258,48€, ΓΕ+ΟΕ (18%); 79.966,53€ και απρόβλεπτα 
(15%): 78.633,75 €), και καλεί τις ενδιαφερόμενες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις που έχουν τα νόμιμα προσόντα 
να υποβάλλουν προσφορά για την ανάληψη εκτέλεσης 
του παραπάνω έργου υπό τους παρακάτω όρους. 

1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό: Στο δια¬ 
γωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Α) Μεμονωμένες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον ανήκουν στην 1η ή 2η ή 3η 
τάξη για έργα κατηγορίας οικοδομικών, που η σχετική 
βεβαίωση εγγραφής τους είναι σε ισχύ. Β) Εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την 
συμφωνία για της Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. Γ) Εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Δ) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στο ΜΕΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
νόμο. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση που συμμετέχει 
στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπρα¬ 
ξίας οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις 
των άρθρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης. 

Οι επιλεγείσες επιχειρήσεις θα εγγυηθούν ρητώς 
την ακρίβεια του προϋπολογισμού και του τιμολογίου 
προσφοράς των, δεδομένου ότι οι τιμές μονάδος δεν 
υπόκεινται σε αναθεώρηση. Δεδομένου ότι πρόκειται για 
έργο εξειδικευμένο και μεγάλης σπουδαιότητας (από¬ 
φαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπ’ αριθμ. Δ17α/06/113/ 
ΦΝ440/3.8.2007) οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα 
πρέπει να διαθέτουν τεχνική ικανότητα. Ως τέτοια νοεί¬ 
ται η εμπειρία στην εκτέλεση - τα τελευταία πέντε (5) 
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χρόνια - έργων αποκατάστασης, αναστήλωσης κλασ¬ 
σικών ή βυζαντινών ή μεταβυζαντινών μνημείων ίδιου 
προϋπολογισμού με το δημοπρατούμενο. 

2. Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής 
οικονομικών προσφορών: Η επιλογή του αναδόχου θα 
γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της παραγράφου 
2.α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 όπως ισχύει και με 
τους όρους του ν. 3263/2004. Η οικονομική προσφορά 
των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών πάνω 
στο εγκεκριμένο τιμολόγιο μελέτης του έργου σύμφωνα 
με το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985. 

3. Κριτήριο ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου: Κριτήριο 
για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, 
όπως ειδικότερα ορίζεται στο ν. 3263/2004. Αρμόδια 
Προϊσταμένη Αρχή για την έγκριση της δημοπρασίας εί¬ 
ναι η Γεροντική Σύναξη Της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος. 

4. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πα¬ 
ραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 
29.1.2008 ημέρα Τρίτη. Ως ώρα λήξης της υποβολής 
προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. έως την οποία μπορούν 
οι ενδιαωεοόυενοι να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολο- 
γητικά συμμετοχής όπως αναλυτικότερα ορίζεται στη 
Διακήρυξη του Έργου, στην Επιτροπή Διαγωνισμού στην 
Ιερά Μονή Ξενοφώντος στο Άγιο Όρος. 

5. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την έγκυ¬ 
ρη συμμέτοχη στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από 
τους διαγωνιζόμενους εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
κατά τους όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, 
που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προ¬ 
ϋπολογισμού μελέτης, ήτοι ποσού 12.057,17 €. 

6. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Γ ια την υπογραφή της 
σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέ¬ 
λεσης κατά την παρ. 1 κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 
του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, ήτοι ποσού 
30.142,94 €. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης θα είναι αορί¬ 
στου χρόνου και θα αποδοθεί στον Ανάδοχο μετά την 
οριστική παραλαβή του έργου. 

7. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προ¬ 
θεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε διακόσιες 
εβδομήντα (270) ημέρες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 

8. Χρηματοδότηση του έργου: Το έργο χρηματοδοτεί¬ 
ται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επεν¬ 
δύσεων (αρ. ενάρ.Έργου 2006ΕΠ00830295 στο πλαίσιο 
του Γ' Κ.Π.Σ. - Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 
και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) 
και 20% από Εθνικούς Πόρους. 

9. Χορήγηση προκαταβολής: Δέν προβλέπεται χορή¬ 
γηση προκαταβολής. 

10. Εφαρμοστέα νομοθεσία: Γ ια τη δημοπράτηση του 
έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή 
του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των νομοθετημάτων 
που αναφέρονται στη διακήρυξη του έργου. Η σύμβαση 
θα διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρ¬ 
του του Αγίου Όρους (Κ.Χ.Α.Ο.), τον Εσωτερικό Κανονι¬ 
σμό της Ιεράς Μονής, από τους όρους της Διακήρυξης 
του διαγωνισμού, των λοιπών συμβατικών τευχών και 
συγγραφών υποχρεώσεων, ως και τις σχετικές αρχές, 
κανονισμούς και διατάξεις του Γ' Κ.Π.Σ. και του προ¬ 
γράμματος «ΑΘΩΣ». 


11. Δαπάνες δημοσίευσης: Τα έξοδα των εκ του νόμου 
απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της παρού- 
σης δημοπρασίας και τυχόν επαναληπτικών δημοπρασι¬ 
ών, βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου και εισπράττονται 
με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

12. Παραλαβή τευχών - Επικοινωνία διαγωνιζομένων: 
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα σχετικά τεύ¬ 
χη δημοπράτησης μπορούν να ζητηθούν μέχρι δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού, ήτοι έως και την 24.1.2008, ημέρα Πέμπτη, 
από την Ιερά Μονή Ξενοφώντος - Αγιον Όρος, (αρμόδιος; 
Ιερομόναχος Σισώης τηλ. 23770-23631,23.249) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 έως 13:00.Το κόστος 
των τευχών ορίζεται στα 40,00 €. Με μέριμνα της Ι.Μ. 
Ξενοφώντος οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν γνώση 
της θέσης, της φύσης και των ιδιαιτέρων συνθηκών του 
έργου. Η επικοινωνία με την Ιερά Μονή είναι δυνατή 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 9:00 π.μ. έως 
τις 13:00 μ.μ. 

Άγιον Όρος, 26 Δεκεμβρίου 2007/ 8 Ιανουάριου 2008 

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος 
Αρχιμανδρίτης Αλέξιος 

-♦- 

(27) 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
Αριθμ. Κ 106/07 

Ανακοινώνουμε ότι ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ διενεργεί 
ανοικτό διαγωνισμό για την Προμήθεια Κανών Πυροβό¬ 
λων ΕΜΕΒΕΕΘ 30ΜΜ. 

Ο προϋπολογισμός της Προμήθειας ανέρχεται 
στο ποσό των τετρακοσίων εννέα χιλιάδων ευρώ 
(409.000,00€). 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών Ελληνική. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12 Μαρτίου 2008 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 με προθεσμία κατάθεσης 
των προσφορών μέχρι την 11 Μαρτίου 2008, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 12:00, στα Γραφεία της Ανωτάτης Επιτροπής 
Προμηθειών (ΑΕΠ), Παπαρρηγοπούλου 2, Πλατεία Κλαθ- 
μώνος. 

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
απαιτείται. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο στις 10 Ιανουάριου 2008. 

Περισσότερες πληροφορίες και τεύχος διακήρυξης 
θα παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από τα 
γραφεία της ΑΕΠ τηλ. 210-3368630. Το τεύχος της Δι¬ 
ακήρυξης χορηγείται έναντι 15 €. 

Αθήνα, 9 Ιανουάριου 2008 

Αρχιπλοίαρχος Π.Ν. 

Γ. ΜΕΤΖΙΔΑΚΗΣ Π.Ν 
-♦- 

(28) 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΑΝΑ 

Αριθμ. 115 

Ο Δήμαρχος Λαγανά, διακηρύπει ότι εκθέτει σε δημό¬ 
σιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
με το σύστημα της προσφοράς επιμέρους ΠοσοστόΈκ- 
πτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 β 
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του ν. 1418 του π.δ. 609/1985 καθώς και τις διατάξεις του 
ν. 1418/1984, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώ¬ 
θηκε με το ν. 2229/1994 και πς δ/ξεις του άρθρου 13 του 
ν. 2338/1995 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το 
ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985 και τον ν.2229/1994 και του 
ν. 3263/2004, ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών 
Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του ν. 1418/1984 
και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατή- 
σεως του έργου, ήτοι τα π.δ. 23/1993 και 85/1995, για 
την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: 
«Κατασκευές πεζοδρομίων Λαγανά» προϋπολογισμού 
δαπάνης 95.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 19%). 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 5.2.2008, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του 
Δήμου Λαγανά Ν. Ζακύνθου (Παντοκράτορας). 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή 
διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές ταχυδρομικά μέσω 
Πρωτοκόλλου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. τάξεως Α1, Α2,1η για 
έργα Οδοποιίας και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει 
ωυ άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/φΝ294/18.3.1985 
όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. 
που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατη¬ 
γορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 1418/1984. 

- Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 
1.600,00 ευρώ, και θα απευθύνεται προς το Δήμο Λα¬ 
γάνά του Νομού Ζακύνθου. 

- Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Λα¬ 
γάνά της Ζακύνθου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στην παραπάνω δ/νση και στο τηλέφωνο 2695051230)., 

Παντοκράτορας, 9 Ιανουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΜΙΩΤΗΣ 

-♦- 

(29) 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΑΝΑ 

Αριθμ. 113 

Ο Δήμαρχος Λαγανά, διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημό¬ 
σιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
με το σύστημα της προσφοράς επιμέρους Ποσοστό 
Έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 
4 β του ν. 1418 του π.δ. 609/1985 καθώς και τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπλη¬ 
ρώθηκε με το ν. 2229/1994 και τις δ/ξεις του άρθρου 13 
του ν. 2338/1995 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει 
το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985 και τον ν.2229/1994 και 
του ν. 3263/2004, ως επίσης και των Δ/των και Υπουρ¬ 
γικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του ν. 
1418/1984 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δη- 
μοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα π.δ.23/1993 και 85/1995, 
για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έρ¬ 
γου: «Διάνοιξη δρόμου Βεζάλ» προϋπολογισμού δαπάνης 
83.346,86 ευρώ (με Φ.Π.Α. 19%). 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 29.1.2008, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του 
Δήμου Λαγανά Ν. Ζακύνθου (Παντοκράτορας). 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή 
διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκχές ταχυδρομικά μέσω 
Πρωτοκόλλου. 


Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. τάξεως Α1, Α2,1η για 
έργα Οδοποιίας και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει 
του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/φΝ294/18.3.1985 
όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. 
που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατη¬ 
γορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 1418/1984. 

- Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 
1.410,00 ευρώ, και θα απευθύνεται προς το Δήμο Λαγά¬ 
νά του Νομού Ζακύνθου. 

- Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Λα¬ 
γάνά της Ζακύνθου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στην παραπάνω δ/νση και στο τηλέφωνο 2695051230. 

Παντοκράτορας, 9 Ιανουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΜΙΩΤΗΣ 

-♦- 

(30) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. Οικ. 119 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Δ/νση Δημοσίων 
Έργων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και ενιαίο ποσοστό έκπτω¬ 
σης κατά την ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις δ/ξεις 
του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τον ν. 2052/1992, τον ν. 2229/1994, τον ν. 2338/1995, 
τον ν. 2372/1996, τον ν. 2576/1998, τον ν. 2940/2001, τον 
ν. 3264/2004, τον ν. 3212/2003, τον ν. 3263/2004, τον 
ν. 3316/2005, το π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσί¬ 
ων Έργων», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 286/1994, 
το π.δ. 368/1994, το π.δ. 210/1997, το π.δ. 285/1997 και το 
π.δ. 218/1999, και του π.δ. 472/1985 «Σύνθεση επιτροπών 
ΜΕΕΠ, ΜΕΧ και άλλες ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το π.δ. 334/2000 και το π.δ. 60/2007 
για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού 
των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με 
την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 καθώς και 
με τους όρους της διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέ¬ 
της για την εκτέλεση του έργου: «Σύστημα τηλεματικής 
για τη διαχείριση εθνικών οδών Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (έργα υποδομής)». 

Προϋπολογισμός μελέτης: 685.000 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 
5.2.2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) στα γραφεία της ΔΕΣΕ/ΠΚΜ, Στρωμνίτσης 
53 Θεσσαλονίκη, 4ος Όροφος, γρ. 408. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΕΤΠΑ 
(75%) και Εθνικούς Πόρους (25%). 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις για έργα Ηλεκτρομη- 
χανολογικά, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, ανεξαρτήτως 
έδρας ΤΑΞΗΣ: ΠΡΩΤΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΗΣ, ΤΡΙΤΗΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
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Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανώτερω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 


συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Η Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% του προϋπο¬ 
λογισμού της μελέτης του έργου, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, δηλ 11.317,00 ευρώ και θα απευθύνεται προς 
τη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Π.Κ..Μ. με χρόνο 
ισχύος τουλάχιστον (210) διακόσιες δέκα ημέρες από 
την ημερομηνία της δημοπράτησης. 

Πληροφορίες και σχετικά τεύχη δίνονται από τη 
Δ.Ε.Σ.Ε./Π.Κ.Μ. μέχρι και την Πέμπτη 31.1.2008, Στρωμνί- 
τσης 53,54210 Θεσσαλονίκη, 4ος Όροφος, γραφείο 408, 
τηλ. 2310 390157. 

Θεσσαλονίκη, 7 Ιανουάριου 2008 

Ο Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. κ.α.α. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

23104 23956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

2410 597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

210 4135228 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 

26610 89122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

2610 638109 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

2810 300781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

26510 87215 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

22510 46654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

25310 22858 




ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοιρή 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοιρή ΡΥΡ/ΌΡ 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οά-Γοιπ από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 ί ανά 50 σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-ΐΌΐπ/άνά, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.; Τηλεφωνικά: 210 4071010 ■ (αχ: 210 4071010 - ίπΙθΓπβΙ: ΗΗρ^/νννννν.θΙ.^ 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


* Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 < ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 < ανά έτος παλαιότητας. 

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία 
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, 
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. 

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο¬ 
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). 

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. 

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924,210 5279050. 

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.θΙ.ςτ). 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηΐΐρ://νννννν.θ1.οιι· - θ-γπθΜ: ννθΙ)Γη35ΐθΓ.θΙ@θΙ.(|Γ 

*12000101 101080016 * 



Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α.Ε.Δ. 

10 € 

Δωρεάν 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

2.250 € 

645 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

95 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70€ 

Δωρεάν 

Ο.Π.Κ. 

- 

Δωρεάν 

Α'+ Β'+ Δ' + Α.Α.Π. 

- 

450 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α' 

225 € 

190 € 

Β' 

320 € 

225 € 

Γ' 

65 € 

Δωρεάν 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 

Δωρεάν 

Δ' 

160 € 

80 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

80 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

33 € 



































